唾！ FUJIFILM 


msTaxmim 20 

イツス9ツ1-でジ 5 


•チェ + = CHECK IT (要チェック、おちしろ 
しい役に立ちそラだか5覚えておく、記録 
しておくなどの意味）を短縮した造語 


使用説明書-保証書 


このたびは、齊社製品をお買い上げいたださありがとラございます。この説明書には、 
フジフイルムインスタントカメラ instax mini 20の使いちがまとめられています。 
内容をよくご理解の上、正しくご使用ください。 


呵 FUJIFILM 保証書 


製品名 インスタントカメラ instax mini 20 


ご購入年月曰 

年 

ち 

曰 

お名前 


様 TEL 


ご住所 



店名印 


Printed in China 


BB11571-102 FGS-10 3107 -Ni-03 


製品保証規定 


1 . 保証の内容 

ご購入後1年じ(内に万一この製品び故障したとさ 
は、この保証書を添えてご購入店または弊社ヴー 
ビスステーションにお届けください。無料で修 
巧いたします。 

なお、お届けいただく際の運賃などの諸費用は、 
お客様にてご負担願います。また、お買い上げ 
店と弊社間の運賃諸掛かりにつさましては、通 
常の輸送ち法と異なる方法をとった場合（定期便 
しソ外を使用した場合）は一部ご負担いただく場合 
びあります。 

2. 次の場合は保証期間内でわ上記1 . の保証規定は 
適用されません（修理可能の場合は有料で修理を 
お引さ受けします)。 

イ.修理ご依頼の際、保証書の提示または添付の 
ないちの。 

□.保証書にご購入年月曰、販売店名び記入され 
ていない場合、または記載事項を訂正された 
場合。 

ノ V . 富±フイルム サービスステーショ ンじ(外で分 
解、修理されたちの。 

二.火災、地震、風水害などの天災による損傷、 
故障。 

ホ.お取扱上の不を意（使用説明書 iU 外の誤操作、 


落下、衝撃、水掛かり、砂•ミ尼の付着、カメ 
ラ内部への水•砂-ミ尼の入り込みなど）、保 
管上の不備（高温多湿やナフタ U ン、しょう 
のラの入った場所での保管）、お手入れの不 
備（かび発生など）により生じた故障。 

へ.本体に付帯している付属品類（ストラップな 
ど）および消耗品（電池類など)。 

卜.前記しソ外で弊社の責に帰すことのでさない原 
因により生じた故障。 

チ.各部点検、精密検査、分解掃除などを特別に 
依頼されたちの。 

3. 本製品に対する保証は前記の範囲に限られます。 
本製品の故障に起因する付随的損害（撮影に要し 
た諸費用、撮影によって得るであろラ利益の損 
失、精神的な損害など)の補償には応じかねます。 

4. 本保証書は曰本国内においてのみ有効です。 

■ごま意 

1 . 本保証書は前記の保証規定により無料修理をお 
約束するわので、これによりお客様の法律上の 
権利を制限するわのではありません。 

2. 本保証書の表示についてご不明の点は、使用説 
明書、カタ□グなどに記載されている弊社営業 
所やサービスステーションにお問い合わせくだ 
さい。 


^このよ5なとさは… ' 

■撮影中このようなときは… 

このよラなとさは 

このよラなことが考えられます 

こラしてください 

シャッターび切れない。 

① 電池び消耗している。 

① 電池を交換します。 


② 電池の入れ方び間違っている。 

②電池を正しく入れてください。 


③ フラッシュ充電中表示ランプ（ホ） 

③ 消えるまでお待ちください。 


び点灯している。 

④ 電源日 N で、何も操作をしないで 

④ POWER ボタンを押して、電源を入れて 


己分じ(上放置していた。 

ください。フラッシュ充電中表示ランプ 
(ホ）び点灯後、消えれば撮影でさます。 


⑤ フィルムカウンターび" 日" になっ 

⑤ フィルムパックを取り出し、新しいフィ 


ている。 

) レムパックを入れてください。 

フイルムび入らない、また 

① 撮影しようとしているフィルムパッ 

① フジフイルムインスタントカラーフィル 

はスムーズに入らない。 

クびこのカメラに適合しない。 

ム instax mini を使用します（他のフィ 
ルムは使用でさません)。 


② 入れ方び正しくない。 

② フィルムパックの黄色の線とカメラの位 



置合わせマーク(黄)を合わせて入れます。 

フイルムカバーまたはフイ 
ルムび送り出されない。 

♦電池び消耗している。 

♦電池を交換します。 

■仕上がった写真がこのようなときは… 

このよラなとさは 

このよラなことが考えられます 

こラしてください 

出来上びった写真び白っぽい。 

① 濃淡コント□ールび® [ UGHTEN ] 

① 濃淡コント□-ルを [ NORMAL ] 读示な 


にセットされている。 

し）にセットします。 


③ 撮影時の温度び低い（日で1^下)。 

② 撮影前のカメラを暖かい場所に置いてか 



ら撮影してください。送り出された写真 
をポケットの中などで温めます。 


③ 背景び被写体より暗すざる。 

③ 濃淡コント□-ルを® [ DARKEN ] にセッ 



卜します。 


④ AE 受光窓、またはフラッシュ受 

④ AE 受光窓、フラッシュ受光窓をふさびない 


光窓をふさいでいた。 

よラに、カメラの構え方にミち意してください。 

出来上びった写真び暗い。 

① 濃淡コント□-ルび® [ DARKEN ] 

① 濃淡コント□-ルを [ NORMAL ] 读示な 


にセットされている。 

し）にセットします。 


③ 撮影時の温度び高い（40でし:!上)。 

② カメラを涼しい場所に置いてから撮影し 



てください。また、送り出された写真を熱 
いちのの上や近くに置かないでください。 


③ 逆光で撮影した。 

③順光撮影を行うか、フラッシュ強制発光モー 



ドでフラッシュ撮影を行って < ださい。 


④ フラッシュ発光部びふさびれている。 

④ カメラの構え方にミち意してください。 


⑥ 背景び被写体より明るすざる。 

⑥ 濃淡コント□-ルを® [ UGHTEN ] にセッ 



卜します。 


⑥ フラッシュの光び届かない。 

⑥ 被写体から0.目〜 3 m の範囲に近づいて 



撮影します。 


⑦鏡やガラスなどによるフラッシュ 

⑦鏡やガラスに対して斜め方向から撮影し 


反射光の影響を受けている。 

ます。 

画面びぼんやりしている。 

①撮穀距離び近すざる。 

① 0.6 m し:^上離れて撮影します。 


③ 撮影距離の設定び適切でない。 

② 被写体の距離に合わせて撮影距離をセッ 



卜します。 


③ 撮影レンズびミちれている。 

③レンズをきれいにします。 


④手ブレのため。 

④ カメラをしっかり構えて、ゆっくりシャッ 



ターボタンを押します。 

画面にむらびある。 

① 取り出してすぐ写真に圧力び掛 

① 画面内を押さえたり、曲げたりしないで 


かった。 

<ださい。 


② 写真びスムーズに送り出されな 

② フィルム出口を指などでふさびないでく 


かった。 

ださい。 


アフターサービスについて H 

お手持ちの製品が故障した場合には、巧の要領で修理させて 
いただをます。ご購入店または富±フイルムサービスステー 
シヨンに直接お申し出ください。それ外の責は、ご容赦い 
ただきます。なお、保証、使い方などのご不明の点につきま 
してち、ちに記載のお近くの弊社営業所やサービスステー 
シヨンをご利用 < ださい。 

参巧料修理 

故障した製品についてはご購入年月曰、販売店名の記入さ 
れた、ご購入曰より]年しソ内の保証書び添付されている場 
合には、保証書に記載されている内容の範囲内で、無料修 
巧させていたださます。 

* 詳しくは、保証書に記載されている製品保証規定をご覧 
<ださい。 

•有料修理 

保証期間を過ぎた修理は、原則として有料となります。保 
証期間内であってわ、下記のような場合はすべて有料とな 
ります。また運賃諸掛かりは、お客様にてご負担願います。 

1.修理ご依頼の際、保証書の提示または添付のないちの。 

2 .保証書にご購入年月曰、販売店名び記入されていない場 


合、または記載事項び訂正された場合。 

3 .富±フイルムサービスステーションし^外で分解、修理さ 
れたちの。 

4 .乂災、地震、風水害などの天災による損傷、故障。 

日.お取扱上の不ま意（使用説明書しソ外の誤操作、落下、衝 
撃、水掛かり、砂-ミ尼の付着、カメラ内部への水-砂- 
ミ尼の入り込みなど）、保管上の不備（高温多湿やナフタ 
リン、 しよラのラの入った場所での保管）、お手入れの 
不備（かび発生など）により生じた故障。 

日.前記しソ外で弊社の責に帰すことのできない原因により生 
じた故障。 

7.各部点検、精密検査、分解掃除などを特別に依頼された 
わの。 

•修理不能 

浸（冠）水、強度の衝撃、その他で損傷びひど<、故障前の 

性能に復元でさないと思われるわの、および部品の手当び 

困難なわのなどは修理でさない場合わありますので、お近 

くの富±フイルムサービスステーションにお問い合わせく 

ださい。 


を全にご使用いただくために 


取扱上のお願い 


吐更利に楽しくお使いいただくために1 

焼き増しや引を伸ばしもでをまず 

导ェキか S ; 烧き増し B 


チェキか5の規ま増しは^^^^ 

美キブリン H 

お近くの写真店にご相談ください。 



書き込みびでをまず 

水性しソがの筆記用具で写真のを白に書き込みができます。 



使用フイルム 
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大ささ-重さ 


フジフイルムインスタントカラーフィルム instax mini 
62 mmx 46 mm 

な月同式フジノンレンズ3群3枚構成 f 二目 0 mm 1:12 

実像式ファインダー 0.37 倍ターゲットマーク付さ 

電動2点切り替え式 （0.6 m 〜 3 m /3 m 〜〇〇)撮影範囲： 0.6 m 〜〇〇 

プ□グラム式電子シャッター1/30秒〜1/400秒2シャッターボタン(縦位置撮影/横位置撮影) 

自動調節連動範囲： LV 10.0 〜 15.0 ( IS 日80 0) 露光補正（濃淡コント□ール）： ±2/3 EV 

電動式 

低輝度自動発光オートフラッシュ（自動調光）充電時間： 0.2 秒〜5秒待斤品電池使用時） 
フラッシュ充電中表示（赤 LED 点灯）強制発光可能フラッシュ撮影距離： 0.6 m 〜 3 m 
フィルムカウンター（残数表示式）遠距離撮影マーク濃淡コント□ールフラッシュ強制発光 
U チウム電池 CR 2 2本撮影可能パック数；約30パック（当社試験条件による） 

フィルムパック確認窓付さ 

1 15.5 mmxl 21.5 mmx 52.0 mm 31日邑（電池、ストラップ、フイルム別） 


* 仕様-性能は、予告なく変更する場合びありますのでご了承ください。 


絶対に分解しないでください。感電の恐れびあります。 

落下などにより内部び露出したとさは、絶対に触れないでください。高圧回路びあり感電する 
恐れびあります。 

カメラ（電池）び熱くなる、煙び出る、焦げ臭いなどの異常を感じたときは、ただちに電池を取 
り出してください。発火ややけどの恐れびあります（電池を取り出す際、やけどには十分ごま 
意ください)。 

フラッシュを人の目に近づけて発光しないでください。一時的に視力に影響することびありま 
す。特に乳幼児を撮影するとさは気をつけてください（接写レンズを使用しての乳幼児の撮影 
はご遠慮ください)。 

カメラを水中に落としたり、内部に水または金属や異物などび入ったときは、ただちに電池を 
取り出してください。発熱•発乂の恐れびあります。 

引乂性の高いガスび充満している場所や、ガソ U ン、ベンジン、シンナーなどの近くでカメラ 
を使用しないでください。爆発や発火•やけどの恐れびあります。 

カメラは乳幼児の手の届かないところに置いてください。乳幼児び誤ってストラップを首に巻 
さ付けると、窒息する恐れびあります。 

電池の分解、加熱、火中への投入、充電、ショートは絶対にしないでください。破裂の恐れび 
あります。 

指定外の電池を使わないでください。発熱-発火の恐れびあります。 

電池は乳幼児の手の届かないところに置いてください。乳幼児び誤って飲み込む恐れびありま 
す。万一飲み込んだ場合には、ただちに医師の診察を受けてください。 

付属の接写レンズを通して太陽を見ないでください。失明の恐れびあります。 


主な仕様 


A 警告 


♦この製品および付属品は、写真撮影於外の目的に使用しないでください。 

• 製品の安全性には十分配慮しておりますが、下記の内容をよくお読みの上、正しくご使用ください。 
♦この説明書はお読みになった後で、いつでも見られるところに必ず保管してください。 





广 

ZL ま意 



A 

A 

A 

A 

為 \ 


カメラをめらしたり、めれた手で触ったりしないでください。感電の原因となることびあります。 

自転車や自動車-列車などを運転している人に向けて、フラッシュ発光撮影をしないでくださ 
し、交通事故などの原因となることびあります。 

新しい電池とちい電池、違う種類の電池を混ぜて使用しないでください。また、電池の©© 
を誤って装てんしないよラにご注意ください。電池の破裂、液をれにより、発火、けびや周囲 
を汚損する原因となることびあります。 

カメラの内側の可動部に触れないでください。けびの原因となることびあります。 

付属の接写レンズを太陽光の当たる場所に放置しないでください。太陽光び集光した場合には 
高温になり、発火ややけどの原因になる恐れびあります。 


>修理部品の保有期間 

この製品の補修用部品は、製造打ち切り後已年を目安に保 
有しておりますので、この期間中は原則として修巧をお引 
さ受けいたします。なお、部品保有期間終了後でわ修理で 
さる場合わありますので、詳しくはご購入店かお近くの富 
±フイルムサービスステーションにお問い合わせください。 

M 慶理ご依頼に際してのご注意 

1. 保証規定による修理をお申し出になる場合には、必ず保 
証書を添えてください。 

2. ご購入店や富±フイルムサービスステーションで、ご指 
定の修理箇所、故障内容を詳しくご説明ください。故障 
の状態によっては、事故となったフィルムなどを添えて 
<ださると修 i 里作業の参考になります。 

3 .修理箇所のご指定びないとさは、弊社では各部点検をは 

じめ品質、性能上必要と思われるすべての箇所を修理し 
ますので、料金び高くなることびあります。 

4 .修理料金び高く見込まれる修理のときは「0000円 iU 
上は連絡してほしい」と金額をご指定ください。ご指定 
のなぃときは日，000円1^1内の料金で修理完了する場合 


は修理をすすめさせていたださます。 

已.修理に関係のない付属品類は、紛失などの事故を避ける 
ため、修理品から取りがしてお手もとに保管してくだ 
さい。 

6 .修理のために製品を郵送される場合は、ご購入時の外箱 
などに入れてしっかり包装し、必ず書留小包でお送りく 
ださい。 

7.修理期間は故障内容により多少違いますび、厳重な調整 
検査を行いますので、普通修理品の場合は富±フイルム 
サービスステーションで、お預かりしてから通常7〜] 0 
曰位をご予定ください。 

►海外旅行中の故障 

海外旅行中に故障した場合は、海外各地の富±フイルム海 
外支店または各国の富±フイルム代理店をご利用くださ 
し、富±フイルム海外支店、代理店の所在地一覧表はお近 
くの富±フイルムサービスステーションにおたずねくださ 
し、なお、海外での修理は対応でさない場合びありますの 
で、あらかじめご了承ください。 


鸣 I FUJIFILM 


富±写真フイルム株式会社 


参本製品についてのお問い合わせは… 

富 ±フイルム化幌営業巧 干 060-0002 

富 ±フイル厶仙台営業戸斤 干 980-0811 

富 ±フイルムま京販売部 干 106-8620 

富 ±フイルム名古屋営業戸斤 干 460-0008 

富 ±フイル厶大阪支社 干541 -0051 

富 ±フイルム広島営業所 干 732-0816 

富 ±フイルム福岡営卖戸斤 干 812-0018 

参修理の受付は… 

化幌：富±フイルムサービスステーシヨン干 060-0002 
仙台：富±フイルムサービスステーシヨン干 980-0811 
ま京：富±フイルムサービスステーシヨン干 105-0022 
富±フォトサ□ン•ま京 干 104-0061 

新潟：富±フイルムサービスステーシヨン干 951-8067 
金ボ：富±フイルムサービスステーシヨン干 920-0864 
静岡：富±フイルムサービスステーシヨン干 420-0859 
名古屋：富±フイルムサービスステーシヨン干 460-0008 
大阪：富±フイルムサービスステーシヨン干 541-0051 
富±フォトサ□ン•大阪 干 530-0001 

高松：富±フイルムサービスステーシヨン干 760-0015 
広島：富±フイルムサービスステーシヨン干 732-0816 
福岡：富±フイルムサービスステーシヨン干 812-0018 
鹿児島：富±フイルムサービスステーシヨン干892-08% 


化幌巿中央区化2条西 4-2 化幌兰井ビル別館 TEL (011)218-5575 

仙台巿青葉区一番町 4-6-1 仙台第一生命タワービル TEL (022) 216-6960 
ま京都港区西麻布 2-26-30 TEL (03) 3406-2387 

名古屋巿中区栄 2-10-1 9名古屋商工会議巧ビル TEL (052) 203-5262 

大阪巿中央区備後町 3-5-1 1 TEL (06) 6205-6421 

広島巿南区比治山本町 16-35 広島産業文化センター TEL (082) 250-0755 
福岡巿博多区住吉 3-1-1 TEL (092)281 -0255 

化幌巿中央区化2条西 4-2 化幌兰井ビル別館 TEL (011)222-3973 

仙台巿青葉区一番町 4-6-1 仙台第一生命タワービル TEL (022) 265-2149 
ま京都港区ミ毎岸 1-9-1 5竹芝ビル TEL (03) 3436-1 315 

ま京都中央区銀座 5-1 銀座ファイブ TEL (03) 3571 -9411 

新潟巿本町通7番町1153本町通ビル TEL (025) 223-7731 

金ボ巿高岡町1 -39 住友生命金ボ高岡町ビル TEL (076) 263-3466 

静岡巿栄町 1-5 殖産ビル TEL (054) 255-2465 

名古屋巿中区栄 1-12-19 TEL (052) 202-1 851 

大阪巿中央区倫後町 3-2-8 大阪長をビル TEL (06) 6260-091 5 

大阪巿化区梅田 1-9-20 大阪マルビル TEL (06) 6346-0222 

高松巿紫雲町 3-1 香西第2マンション TEL (087) 834-8355 

広島巿南区比治山本町 16-35 広島産業文化センター TEL (082) 256-351 1 
福岡巿博多区住吉 3-1-1 TEL (092)281 -4863 

鹿児島巿新屋敷町16公社ビル TEL (099) 226-251 5 


※止曜、日曜、祝日、年末年始は休業させていただきます。その化夏期等か業させていただく場合があります。 

♦ま京：富±フイルムサービスステーシヨンは、通常の±曜日術日、年末年始、夏期か暇た(か）は営業しております。ただし、受け渡し業務のみとなります。 
♦富±フォトサロン•ま京、大阪は受け渡し業務のみです。 


■カメラの取り扱い 

1.カメラは精密機械ですから、水にめらしたり、落 
としたりしてショックをちえないでください。 
また、砂の掛かりやすいところには置かないでく 
ださい。 

2 .市販のストラップをご使用になる場合は、ストラッ 

プの強度をご確認の上、ご使用ください。携帯電 
話、 PHS 用ストラップは軽量機器用ですので、ご 
使用の際は特にごミち意ください。 

3 .長期間お使いにならないときは、電池を取り出し 

て、湿気、熱、ほこりの影響の少ないところに保 
管してください。 

4.レンズ、ファインダーなどび巧れたら、ブ□アー 
ブラシでほこりを仏い、柔らかい布で軽くふさとっ 
て < ださい。 

己.ミちれをふさとるのにシンナー、アルコールなどの 
溶剤は使用しないでください。 

6. フィルム室に巧れやほこりびあると、フィルムを 
傷つけることびあります。特にカメラ内部の清掃 
は常にむ掛けてください。 

7. 閉めさった自動車の中や、高温の場所、湿気のあ 
る場所、海岸などに長時間放置しないでください。 

8 .ナフタリンなど防虫剤のガスは、カメラにもフィ 
ルムにも有害ですから、たんすなどへの収納は避 
けて < ださい。 


9 . このカメラはマイク□コンピューターによって制 
御されているため、ごくまれにカメラび誤作動す 
る場合びあります。このようなときは、電池をいっ 
たん取り出し、再度入れ直してください。 

10. このカメラの使用温度範囲は+己む〜+40でです。 

■フィルム、写真の取り扱い 

1. フィルムは、涼しい乾燥した場所に保管してくだ 
さい。特に閉め切った自動車の中などの極端に高 
温の場所に長時間放置しないでください。 

2. カメラに入れたフィルムは、でさるだけ早く撮影 
して < ださい。 

3. フィルムを極端に温度の低い場所や高い場所に置 
し、てしまった場合は、通常の温度になじんでから 
撮影してください。 

4. フィルムは有効期限内にお使いください。 

己.飛行機をご利用の際、撮影前のフィルムやフィル 
ムの入ったカメラは機内に持ち込みされることを 
おすすめします。預け入れ荷物に入れた場合、 X 線 
検査でカブ U などの影響び出る場合びあります。 

6 .写真は強い光を避け、涼しく乾燥した場所にイ呆存 
して < ださい。 


* がから入った異物や、フイルムからちれた液に 
よって□ーラーがちれた場合は、富±フイルム 
サービスステーションにご相談ください。 


C€ 


このマークは、安全性、衛生、環境及び消費ち保護に関する EU (欧州 
連合）の要求事項を、製品び満足していることを証明するちのです。 
(CE とはヨーロッパ認定に onformi お Europeenne) の略） 


A 警告 

注意 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人 
び死 t または重傷を負ラ可能性び想定される内容 
を示しています。 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人び 
傷害を負う可能性び想定される内容、および物的 
損害のみの発生び想定される内容を示しています。 


® 必赢 ® 丛底么底赢么么 








































































各部の説明 


ファインダー _ フラッシュ発光部 

@暗いところでは自動的に発光します。 

フラッシュ受光窓 

* 指やストラップでさえざら 
ないで < ださい。 

AE 受光窓 

* 指やストラップでさえざら 
ないで < ださい。 

撮影レンズ/レンズカバー 
b ^ POWER ボタンや撮影距離切り 
替えボタンを操作すると動さます。 

* 無理な力や落下などによる強い 
ショックを与えないでください。 


POWER (電源）ボタン _ 

A 瓜撮影距離切り替えボタン _ 

©©濃淡コント□ール切り替えボタン 

ちフラッシュ強制発光ボタン 


フイルム出 □ 

撮影済みのフィルムが送り出されます。 
* 指などでみさびないで<ださい。 


裏ぶた□ック 


裏ぶた 


、 

ノ 

カメラの構え方 



♦落下防止のため、持ち運んだり撮影するとさはストラップに手首を通してください。 

参指やストラップなどが撮影レンズやフラッシュ発光部、フラッシュ受光窓、 AE 受光窓に掛からないように 
してください。 

参フイルム出□に手を掛けないでください。 参シャッターボタンは人差し指で巧してください。 



液晶表示部 
(フイルムカゥンタ- 
各種設定表示） 


フフツソユ巧電中表 7 JT フンプ（ホ） 
岐フラッシュ充電中に点口します。 


ファインダー接眼部 

ファインダー内の中央にある 
〇を目安に構図を決めます。 

フイルムパック確認窓 

フイルムパックび入つてい 
ると黄色の線び見えます。 

電池ぶた 


縦位置撮影シャツターボタン 


* フラッシュ充電中はシャツター 
は切れません。 


ストラップ通し穴 



横位置撮影シヤツターボタン 

* フラッシュ充電中はシャツターは切 
れません。 



縦位置撮影 


横位置撮影 





はじめに 
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フイルムパックを入れまず 


使用する電池 


■ U チウム電池フジフイルムエバ 
レディ CR2 2本 
(必ず2本とら、新しい同じ銘柄- 
種類のちのを使用してください） 
♦フイルムパックを入れる前に、必 
ず電池を入れてください。 

* 新しい電池で約30パック撮影でをます（当 
社試験条件による)。 


使用するフィルム 

■フジフイ j レムインスタントカラー 
フィルム instax mini 
(他のフィルムは使用でさません） 

* フィルムパックには1枚の黒色のフィルム 
カバーと10枚のフィルムび収納されてい 
ます。 

* フィルムパックはカメラに入れる直前に 
内装袋から取り出してください。 


「フィルムパック I 



刪 

* フイルムカバー、背面の2力所の長方形 
の巧は絶対に押さないでください。 


電池をセツトします。 




©©のち向を表示に合わせて電池 
を入れます。 



電池の交換時期 

① 電源を入れてら、レンズ部が動 
かないとさ 

② フラッシュの充電に約6秒於上か 
かるとさ 

③ シャッターが切れないとき 

*2 本とち新しいちのに交換してください。 


電池が入っていることを確認してから、直射日光を避けて行ってくださし、。] 



〇裏ぶた □ ックを矢印方向へ動か 
します。 

©裏ぶたを開さます。 


〇フィルムノ ^0ックの左もを持ちます。 
© フィ j レムノ くックの黄色の線とカメ 
ラ内部の黄色の位置合わせマー 
クを合わせます。 

©まっすぐ落とし込むよラに入れ 
ます。 

裏ぶたを閉めます。 


* 裏ぶたはひといをで閉めてください。途中 
で止めたり、完全に閉まる前に開け閉めす 
ると、フィ j レムび感光する恐れびあります。 

POWER ボタン对甲して電源を入 
れ、シャッターボタンを押します。 
フィルムカバーが排出されますの 
で、取り除いてください。 


フイルムカウンターに"1日"が表 
示されたことを確認してくださし、。 


* 電池を入れる前にフイルムパックを入れ 
ると、フイルムカウンターび誤作動する 
ことびあります。 

* フイルムパックをセットした後は、絶対に 
裏ぶたを開かないでください。フイルム 
び感光する恐れびあります。 


カメラの正しい置き方 

〇レンズ部を上にして置いて 
<ださい。 

り 

[^^。。。。。^ 




Xレンズ部を支えにして置かな 
いで < ださい。 



* 約已分間操作しないと、レンズ部び収 
納され、カメラび転倒します。 


■この使用説明書の表記について 
豚：参考になる情報などの記載 
* :ま意などの記載 


H されいに写ずためのテクニック 


广®®濃淡コント□ールの使い方 J 


〔逆光で上手に撮影するには"〇 



追)©ボタンを巧して、濃淡を設定 
します。 

心ち図の矢印の順に切り替わります。 

♦写真の濃淡の度合いは、周囲の 
明るさの状態や気温などに影響 
されます。 

• 出来上がつた写真の濃淡の度合 
いにより、濃淡コント□ールを 
調節してください。 

* シャッターを切っても設定は変わり 
ません。 





暗めに撮影されます。通常はこの設定で撮 
被写体が白っぽく写つ影します。 

たとさに設定してくだ 
さい。 


明るめに撮影されま车 
被写体が暗い感じに 
写ったとさに設定して 
<ださい。 


逆光で撮影すると、フラッ 
シュが発光せず、被写体が 
黒っぽく写ることがありま 
す。このよラなとさはフラッ 
シュ強制発光モードにしま 
す。 

* フラッシュ光び届く範囲は、 
0.日〜 3 m です。 

* シャッターを切っても設定は 
変わりません。 




フラッシュが発光せ 
ず、被写体が影にな 
り、黒っぽく写るこ 
とがあります。 


明るいところでらフ 
ラッシュが発光し、 
被写体がされいに写 
ります。 


：1 


いよいよ撮影でず 


4 


シャッターを切りまず 


5 


フィルムパックを取り出しまず 



電源を入れます。 

液晶表示部にフイルムカウンターが表 


示されます。 

電源を入れたとさの設定 


撮影距離 

0.目〜 3 m 

濃淡コント□ール 

NORMAL 

フラッシュ 

自動発光 


* 電源を入れ直すとこの設定に戻ります。 
* 電源を入れたまま約已分間放置すると、 
電源は自動的に切れます。 



静かにシャツターを切ります。 



* フラッシュ充電中表 
示ランプ(赤)び点打 
しているとさはシャツ 
ターび切れません。 



最後の1枚を撮り終わると、フィル 
ムカウンターに "こ!" び表示され、 
シャツターが切れな < なります。 


3撮影距離を設定します。 




近距離の場合 (0.6 〜 3m) 

電源を入れると、撮影距離は 
0.6〜 3 m に設定されます。 
人物や屋内撮影では、そのま 
ま撮影してください。 


遠距離の場合 （3 m 〜〇〇) 
屋外などの遠方の撮影では、 
撮影距離切り替えボタンを巧 
し、撮影距離を 3 m 〜〇〇に設 


定します。 



が表示されます。 





* 最短撮影距離は0.日 m です。 

* フラッシュ光び届く範囲は、0.6〜 3 m です。 
* シャッターを切っても設定は変わりません。 

* その他の設定についての詳細は下段の r され 
いに写すためのテクニック」をご覧ください。 



カメラを両手でしっかり構えます。 


* 指やストラップなどび、撮影レンズやフ 
ラッシュ発光部、フラッシュ受光窓、 
AE 受光窓に掛からないよラにして<だ 
さい。 



ファインダー内の中央にある〇を目安に構図 
を決めます。 


广フラッシュを上手に使うには…つ 

鏡やガラスなど、光を反射させるものがあるときは、少し斜めから写す 
など、反射光がカメラに入らないように工夫しましよう。 




二人！;(上の人物を撮影するとさは、カメラからそれぞれの人物が同じ距 
離に並んで、均等にフラッシュ光が当たるようにして撮影しましよう。 
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感 

G) 


フイルムが送り出され、フイルム 
カウンターの数字が1つ減ります。 


* フイルムび送り出されるときに、フイ 
ルム出□を指などで絶対にみさびない 
で < ださい。 



裏ぶたを開さ、フイルムパックを 
取り出します。 



モーター音が止まってから、フイ 
ルムの先端を持って取り出します。 


* 撮影したフイルムは、その都度取り出 
して < ださい。 


フィルムや出来上がった写真を取り扱うときは… 

♦写真の仕上がり 

已たか540むの温度でご使用いただくと、よい 
写真が得5れます。 

* 気温がほい場合は、すぐに上着のゆったりした 
ポケットの中などで約30砂間温めてください。 

* 極端に熱いところに置かないでください。 

(熱い砂やコンクリートの上•ストーブの近くなど） 

* 画像が出来上がるまでは直射日光を避けてくだ 
さい。 

* 撮影直後の写真を扱ラときは、画面内を押さえ 
たり、巧り曲げたり、振ったりしないでください。 


美しい写真は、 

"初めの3日秒間の温度"が大切です。 



参フィルムが残っている状態では、絶対に裏ぶたを開かないでください。 

フィルムび感光する恐れがあります。 

フィルムカウンターがリセットされ、正しい撮影可能枚数が表示されません。 


3汪思 


• このフイルムの内部には、黒色の腐食性（高アルカリ性）の液が含まれ 
ています。撮影後、約10分間でアルカリ性は弱まりますが、未使用の 
フイルムや撮影直後の写真を扱うとさは、次のことを守ってください。 



はごを意ください） 切らない 引さはびさない 巧を開けない 


万一、この液が皮膚や巧服などについたときは、速やかに水で充分洗ってください。また、 
目や口に入った場合はただちにを量の水で充分洗った後、医師の診察を受けてください。 


■簡易接写レンズの使い方 


C 取り付け方 



マークが 上にくるようにして、 まつ 


すぐはめ込みます。 

|1$^正しくはまると、カチッと音びします。 


C 取り外し方 



親指で横にずらしながら引き起こして外し 


ます。 

* 撮影び終わったら、レンズは取り外してくだ 
さい。 



取り付け時•取り外 
し時-使用中には、 
レンズを絶対に回転 
させないで<ださ 
い。レンズのツメが 
壊れる恐れがありま 
す。 



カメラの撮影距離を 0.6 〜 3m 表示 カメラと被写体の距離を 40cm 〜目 0cm の間で撮影してくだ 

なし）に設定します。 さい。 *4 日 cm 〜已 0 cm で撮影すると、最適なピントび得られます。 





























































































































































































































































































































































































































































































































